Kapłan- Jubilat 


Kanonik katedralny krakowski, b. Profesor, Dziekan i Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. Oficer W. P. z roku 1863 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 20 października 1920 r. w 78 r. życia 
a 53 kapłaństwa. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy Kanoniczej L. 8 do katedry na Wawelu nastąpi 
w piątek dnia 22 października 1920 r. o godz. wpół do 9-tej rano. Po odprawionem nabożeństwie 
żałobnem zwłoki zostaną odprowadzone na cmentarz i pochowane w grobowcu kapitulnym. 


Na ten smutny obrzęd Kapituła katedralna zaprasza WW. Duchowieństwo, Rodzinę Zmarłego i Wiernych. 


R LP. 


Zakład pogrzebowy ,,Concordia J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE. 


